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Reinigung und Pflege 

Cleaning and Maintenance 
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Garantieabschnitt • Guarantee section • Bon de garantie • Tagliando di garanzia • Garantie-coupon • Seccion de garantia • certificado de garantia • Garanti-kupong • Garantibevis ■ 
Takuutodistus • Jotallasi szelveny • Odcinek gwarancyjny • Zarucnf list • Cupon de garanpe • rapanu,\AOHHa Kapra • Zarucny odstrizok • rapanmiAHbM ranoH • Garanti kuponu 




deutsch 3 Jahre Garantie auf Waage. english 3 years guarantee for the scale, francais 3 ansde garantie 
sur la balance, italiano Garanzia di 3 anni sulla bilancia. nederlands 3 jaar garantie op de weegschaal. 
espanol 3 ahosde garantia para la bascula. portugues 3 anosde garantia sobre a balanga. svenska 3 ars 
garanti pa vagen. dansk 3 ars garanti pa vaegt. suomi Vaa'an takuuaika on 3 vuotta. magyar 3 ev garan- 
cia a merlegre. po polsku 3 lat gwarancji na wage, cesky 3 let zarucni doba na vahu. romaneste 3 de ani 
garantie pentru cantar. 6bnrapcKM 3 roAa rapaHui/m Ha Be3Ha. slovensky 3 rokov zaruka na vahu. 
no pyccKOM n3biKy3 rofla rapaHTi/m Ha Becbi. tiirkge Teraziye 3 sene garanti. 



Absender • Sender • Expediteur • Mittente • Afzender 
• Remitente • Remetente • Avsandare • Af sender • 
Lahettaja • Felado • Nadawca • Odesllatel • Expedia- 
tor • flOflaTeji • Odosielatef • OmpaBHTejib • Gonderen 



Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Data d'acquisto • Koopdatum • Fecha de compara 
• Data da compra • Kopdatum • Kobsdato • Ostopaiva • Vasarlas idopontja • Data kupna • Datum 
zakoupeni • Data cumpararii • flaia Ha 3aKynyBaHe • Datum kupy • flaia noKynKM • Satinalma tarihi 



Beanstandungsgrund • Reason for complait • Motif de 
reclamation • Motivo del reclamo • Reclamegrond • Motivo 
de la queja • Motivo da reclamagao • Reklammations- 
anledning • Reklamation • Reklamaation • A kifogasolas 
alapja • Przyczyna reklamacji • Duvod reklamace • Motivul 
reclamatiei • ripuHMHa 3a peioiaMaui/mTa • g Dovod rekla- 
macie • flpuHMHa peKJiaiviaunn • SJkayet sebebi 



deutsch: Garantie 



Soehnle garantiert fur 3 Jahre ab 
Kaufdatum die kostenfreie Behebung von 
Mangeln aufgrund Material- oder 
Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder 
Austausch. 

Bitte bei Kauf Garantieabschnitt vom 
Handler ausfullen und stempeln lassen. 
Im Garantiefall bitte Waage mit 
Garantieabschnitt an Ihren Handler 
zuruckgeben. 

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen 
nach 90/384/EWG. 



english: Warranty 



Soehnle warrants for a period of 3 years 
from date of purchase that it will remedy 
any defects due to faulty material or work- 
manship free of charge by repair or replace- 
ment. When purchasing, please have the 
warranty coupon signed and stamped by 
the dealer. When making a guarantee claim, 
please return the weighing scales together 
with the guarantee card to your dealer. 

This appliance meets the requirements of 
90/384/EEC. 



francais: Garantie 



Soehnle garantit I'elimination gratuite des 
defauts provenant de vices de materiaux ou 
de fabrication par reparation ou echange 
pour une duree de 3 ans a compter de la 
date d'achat. Lorsde I'achat, veuillez de- 
mander a votre revendeur de remplir le bon 
de garantie et d'y apposer son timbre. En 
casde garantie, priere de retourner a votre 
revendeur la balance avec le bon de garan- 
tie. Un systeme de blocage permet la stabili- 
sation du poidsdurant Ies30 secondesqui 
suivent la pesee dans la limite des tolerances 
admissibles. 

L'appareil repond aux exigences conforme- 
ment a la 90/384/CEE. 



italiano: Garanzia 



La Soehnle garantisce per 3 anni, a partire 
dalla data di acquisto, I'eliminazione gratui- 
ta dei difetti causati da errori di materiale 
o di fabbricazione riparando o sostituendo 
la bilancia. Preghiamo di far compilare e 
timbrare dal venditore il tagliando di garan- 
zia. Se doveste ricorrere alia garanzia, si 
prega ritornare la bilancia unita al tagliando 
di garanzia al vostro commerciante. 

Questo apparecchio adempie le richieste 
della normativa 90/384/CEE. 



nederlands: Garantie 



Soehnle garandeert voor een periode van 
3 jaar vanaf de aankoopdatum gebreken die 
voortkomen uit materiaal- of fabricage- 
fouten kostelooste zullen herstellen, hetzij 
door het uitvoeren van reparatiewerkzaam- 
heden, hetzij door vervanging van onder- 
delen. Gelieve bij de aankoop de garantie- 
coupon door de verkoper te laten invullen 
en afstempelen. Bij garantieclaim de weeg- 
schaal a. u. b. met de garantiecoupon naar 
uw handelaar terugsturen. 

Dit apparaat voldoet aan de eisen conform 
90/384/EEG. 



espanol: Garantfa 



Durante 3 ahosa partir de la fecha de com- 
pra Soehnle se hace cargo de la subsanacion 
gratuita de todos los defectos que se pro- 
duzcan a consecuencia defallosde material 
o fallosde produccion. Dicha subsanacion 
puede consistir en una reparacion o en un 
recambio. La Nota de Garantfa debe serfir- 
mada y sellada por el vendedor el dia de la 
compra. En caso de garantfa, haga el favor 
de devolver la bascula junto con el cupon de 
garantfa a su comerciante. 

Este equipo cumple los requisitos exigidos 
por la directive 90/384/CEE. 



portugues: Garantia 



svenska: Garanti 



dansk: Garanti 



suomi: Takuu 



magyar: Garancia 



po polsku: Gwarancja 



A Soehnle presta uma garantia de 10 anosa 
partir da data de compra para a eliminacao 
gratuita de avariasdevido a defeitosde 
material ou de fabricacao por reparacao ou 
substituicao. Em caso de garantia por favor 
devolver a balanca juntamente com o certi- 
ficado de garantia ao seu vendedor. 

0 aparelho corresponde as exigencias da 
directiva comunitaria 90/384/CEE. 



Soehnle garanterar att kostnadsfritt avhjal- 
pa alia brister pa grund av material- eller 
tillverkningsfel genom reparation eller 
utbyte under 3 arstid efter inkopsdatum. 
Garanti-beviset skall fyllasi och stamplasav 
forsaljaren. Lamna tillbaka vagen till din 
aterforsaljare tillsammans med garantise- 
deln om du behover ta garantin i ansprak. 

Denna apparat uppfyller kraven enligt 
90/384/EEG. 



Soehnle garanterer i en periode pa 3 ar 
fra kobsdatoen gratis at afhjeelpe mangier, 
der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. 
Afhjeelpningen sker i form af reparation 
eller ombytning. Ved kobet bedes De lade 
garanti beviset udfylde og afstemple af for- 
handleren. Hvisder skal ydes garanti, bedes 
De returnere veegten til forhandleren sam- 
men med garantikuponen. 

Vaegten opfylder kravene i 9O/384/E0F. 



Soehnle takaa, etta materiaali- tai valmistus- 
virheista johtuvat viat korjataan 3 vuoden 
ajan ostopaivasta lukien veloituksetta tai 
laite vaihdetaan uuteen. Huolehdi siita, etta 
myyntiliike tayttaa ja leimaa takuukortin 
oston yhteydessa. Palauta vaaka takuuta- 
pauksen sattuessa yhdessa takuulipukkeen 
kanssa myyjalle. 

Tama laite on direktiivin 90/384/ETY asetta- 
mien vaatimusten mukainen. 



A Soehnle ceg a vasarlastol szamitott 3 evig 
garanciat nyujt az anyag- vagy gyartasi hibak 
kovetkezteben fellepo mukodesi zavarok 
javi'tas vagy csere utjan torteno ten'tesmentes 
elhan'tasara. Vasarlasnal szi'veskedjek a 
garancia-szelvenyt az eladoval kitoltetni es 
lebelyegeztetni. Jotallasi igeny eseten kerjuk, 
hogy a merleget a garanciaszelvennyel egyutt 
vigye vissza a kereskedojehez. 

Ez a keszulek megfelel a 90/384/EWG 
koventelmenyeinek. 



Soehnle gwarantuje bezplatne usuwanie usterek 
powstatych w wyniku wad materialowych ba.dz 
produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany 
przez okres 3 lat od daty zakupu urza.dzenia. 
Przy zakupie prosimy zadbac o wypelnienie i 
podstemplowanie przez sprzedawce. odcinka 
gwarancyjnego. W przypadku wysta.pienia 
usterek w okresie gwarancji prosimy przestac 
wage, wraz z odcinkiem gwarancyjnym do punk- 
tu sprzedazy, w ktorym zostala ona nabyta. 

Wyrob odpowiada wymaganiom zgodnie 
z 90/384/EWG. 



cesky: Zaruka I romane§te: Garanpe 



Soehnle zarucuje po dobu 10 let od data pro- 
deje, bezplatne odstranem' nedostatku zpuso- 
benych chybami materialu nebo vyrobni'mi 
chybami a to formou opravy nebo vymeny. 
Ph' koupi si prosi'm nechejte obchodnfkem 
vyplnit a orazi'tkovat zarucnf ustfizek. 
V zarucnmn ph'pade predejte prosi'm vahu se 
zarucnfm usthzkem Vasemu obchodni'kovi. 

Tento pfi'stroj odpovida pozadavkum die 
90/384/EWG. 



\ Soehnle garanteaza pentru o durata de 

| 3 ani de la data cumpararii Tnlaturarea gra- 

| tuita a insuficien^elor de func^iune, cauzate 

| prin defecte de material sau de fabricate, 

| prin repara^ie sau prin Tnlocuire cu un can- 

| tar nou. Va rugam sa \asa%\ comerciantul sa 

I completeze sj sa §tampileze cuponul de 

; garantie in momentul cumpararii. In caz de 

| garantie restitui^i cantarul Tmpreuna cu 

| cuponul de garantie magazinului de unde 

i a^i cumparat cantarul. 

I Acest aparat corespunde cerintelor conform 

| 90/384/CEE. 



6b/irapcKn: Vapannvin 



Soehnle rapaHTi/ipa 3a cpoK ot 3 roflMHM ot 
flaiaia Ha 3aKynyBaHe 6e3nnaTH0 OTCTpaHfl- 
BaHe Ha noBpeflu B-b3 ocHOBa Ha Maiepna^HM 

MJll/l npOM3BOflCTBeHM flecf)eKTM, Hpe3 peMOHT 

mjim 3aMflHa. Monn, npw 3aKynyBaHe npeA- 
CTaBeie Ha TbproBeua rapaHUMOHHaia Kapia, 
koato tom Tpa6Ba Aa non-briHM m noAnenaia. 
f1pn noBpeAa b rapaHUMOHHua cpoK, mojia, 
BtpHeTe Be3Haia o6paTHO Ha npoAaBana 3aeA- 
ho c rapaHunoHHaia Kapia. 

To3M ypeA OTroBapn Ha M3i/icKBaHi/mTa Ha 
90/384/EWG. 



slovensky: Zaruka 



Soehnle zarucuje po dobu 3 rokov od datumu 
predaja bezplatne odstranenie nedostatkov 
sposobenych chybami materialu alebo vyrobny- 
mi chybami a to formou opravy alebo vymeny. 
Pri kupe si, prosi'm, nechajte obchodnikom 
vyplnit a opeciatkovat' zarucny ustrizok. 
V zarucnom pn'pade predajte prosi'm vahu so 
zarucnym ustrizkom Vasmu obchodni'kovi. 

Tento prist roj zodpoveda poziadavkam podia 
90/384/EWG. 



Ha pyccKOM B3biKe: Tapamna 



Soehnle rapaHTMpyeT b TeneHne 3 ^eT co aha 
noKynKM 6ecn/iaTHoe ycipaHeHMe HencnpaB- 
HOdeM, o6ycnoBJieHHbix HeKanecTBeHHbiM 
Maiepna^OM v\nv\ olum6kom npi/i M3roTOB^e- 
hi/im, nocpeACTBOM peMOHTa win 3aivieHbi. flpn 
noKynKe npocme npoAaBua, HTo6bi oh 3a- 
nonHMn ra pa htm m h bi m TanoH m nociaBMn Ha 
HeM nenaTb. B cnynae B03HMKH0BeHMfl HeMC- 
npaBHocTM b rapaHTMMHbiM nepMOA CAai/rre 
Becbi BMecTe c rapaHTMMHbiM TanoHOM b 
ToproByio opraHM3auMio, npoAaBLuyio BaM 
npM6op. 

3tot npn6op cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHMflM 
no 90/384/EWG. 



turkge: Garanti 



Soehnle, satin almdigi tarihten itbaren 3 yil 
icinde, terazinin malzeme veya imalat hata- 
larindan kaynaklanan kusurlarini ucretsiz 
olarak tamir veya yenisiyle degistirmek sure- 
tiyle giderme garantisi vermektedir. Lutfen 
garanti kuponunu, cihazi satin aldigmiz 
muesseseye doldurtunuz ve damgalatiniz. 
Garanti hizmeti gerektiren bir durum mey- 
dana geldiginde, teraziyi lutfen garanti 
kuponu ile birlikte satin aldigmiz yere gotu- 
runuz. 

Bu alet 90/384/EWG'nin kurallarma 
uygundur. 



■ Technische Anderungen vorbehalten ■ Subject to technical modifications ■ Sous reserve de modifications techniques ■ Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ■ Technische wijzigingen voorbehouden 

■ Ret til tekniske aandringer forbeholdes ■ Forbehall for tekniska andringar ■ Se reserva el derecho de modificacionestecnicas ■ Oikeusteknisiin muutoksiin pidatetaan ■ Muszaki valtozasok fenntartasaval 

■ Sujeito a modificagoestecnicas ■ Terazinin teknik yapismda degisjklikler yapma hakki sakhdir 
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